








متلكة الارديت د لمن ثمية 


عمان: اميس 4 ثوال سنة 1784 ه. الموافق ١‏ كائون ثاني سنة «/اؤاام . 


سيل نال سبا للا 











المدد /11 3 ؟ 





عددمتاز 
اعللان 


ياش 9 دديطيزر 0 عاسب السهو الملكى الاهر عرد 


و 


تاتب بدلالة اتلك العظم . سماطانه الدستورية ‏ 








